Covid -19 salginin durumu gorusuldu, Denetim 
yapıldı... 


Yazan: Ahmet Günaydın - 1 Ekim 2020 


Kaymakam Mustafa Berk ÇELİK, Covid -19 salgının ilçemiz bazındaki durumu, salgın 
kapsamında alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın bu tedbirlere uyumu, salgın dolayısıyla 
kurumlarımızın işleyiş süreçleri ve ilçe düzeyinde salgına karşı yapılabilecek uygulamalar ile 
ilgili konular hakkında tüm denetimlerden sorumlu kurumların müdürleriyle 1 Ekim 2020 
Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirdi. 

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat 
Çağlayan, Ilce Jandarma Komutanı Ütğm. Ömer Altun ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Serhat 
Temiz katıldılar. 

Kaymakam Çelik, aynı gün ilçemizde salgın tehdidine karşı vatandaşları korumak ve salgının 
yayılmasını önlemek için alınan kararların sahadaki uygulamalarını yerinde inceledi. 


Kaymakam Çelik, işletme sahipleri ve vatandaşlarımızdan kontrollü sosyal hayatın 
vazgeçilmez tedbirleri olan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet 
etmeyi sürdürmelerini istedi. 

Kaymakam Çelik”e denetimleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personellerinden oluşan denetim ekibi eşlik 
etti. 
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